ADOLF SCHOEN 


Budowniczy i właściciel dóbr Mydlnik, 


przeżywszy lat 75, po długich a dolegliwych cierpieniach, zasnął w Panu 
dnia 6. stycznia 1904 roku w Mydlnikach. 


Exportacya zwłok z Mydlnik nastąpi w Piątek dnia 8 Stycznia b.r. o godzinie 2 po południu, zaś o godzinie 3 
od rogatki Łobzowskiej, wprost na Cmentarz krakowski. 


W ciężkim smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na smutny ten obrzęd pogrzebowy. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres* A, Szafrańskiego w Krakowie. 


